Docket            Name

50-306           PRAIRIE ISLAND NUCLEAR STATION,

UNIT 2

50-309           MAINE YANKEE ATOMIC POWER PLANT

50-311           SALEM NUCLEAR GENERATING

STATION, UNIT 2

50-312           RANCHO SECO NUCLEAR GENERATING

STATION

50-313           ARKANSAS NUCLEAR ONE, UNIT 1

50-315           DONALD C. COOK NUCLEAR POWER

PLANT, UNIT 1

50-316           DONALD C. COOK NUCLEAR POWER

PLANT, UNIT 2

50-317           CALVERT CLIFFS NUCLEAR POWER

PLANT, UNIT 1

50-318           CALVERT CLIFFS NUCLEAR POWER

PLANT, UNIT 2

50-320           THREE MILE ISLAND NUCLEAR

STATION, UNIT 2

50-321            EDWIN I. HATCH NUCLEAR PLANT, UNIT

1

50-322           SHOREHAM NUCLEAR POWER STATION

50-323           DIABLO CANYON NUCLEAR POWER

PLANT, UNIT 2

50-324           BRUNSWICK STEAM ELECTRIC PLANT,

UNIT 2

50-325           BRUNSWICK STEAM ELECTRIC PLANT,

UNIT 1

50-327           SEQUOYAH NUCLEAR PLANT, UNIT 1

50-328           SEQUOYAH NUCLEAR PLANT, UNIT 2

50-329           MIDLAND PLANT, UNIT 1

50-330           MIDLAND PLANT, UNIT 2

50-331            DUANE ARNOLD ENERGY CENTER

50-333           JAMES A. FITZPATRICK NUCLEAR

POWER PLANT

50-334           BEAVER VALLEY POWER STATION,

UNIT1

50-335           ST. LUCIE PLANT, UNIT 1

50-336           MILLSTONE NUCLEAR POWER

STATION, UNIT 2

50-338           NORTH ANNA POWER STATION, UNIT 1

50-339           NORTH ANNA POWER STATION, UNIT 2

50-341            ENRICO FERMI ATOMIC POWER PLANT,

UNIT 2

50-343           VERPLANCK POWER REACTOR, UNIT 2

50-344           TROJAN NUCLEAR PLANT

50-346           DAVIS-BESSE NUCLEAR POWER

STATION, UNIT 1

50-348           JOSEPH M. FARLEY NUCLEAR PLANT,

UNIT 1

50-352           LIMERICK GENERATING STATION, UNIT

1

50-353           LIMERICK GENERATING STATION, UNIT

2
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Name                                                              Page

HOPE CREEK NUCLEAR STATION, UNIT         111
1

UNIV. OF ILLINOIS RESEARCH                         112
REACTOR

SAN ONOFRE NUCLEAR STATION, UNIT         112
2

SAN ONOFRE NUCLEAR STATION, UNIT         114
3

JOSEPH M. FARLEY NUCLEAR PLANT,            115
UNIT 2

EDWIN I. HATCH NUCLEAR PLANT, UNIT        116
2

ARKANSAS NUCLEAR ONE, UNIT 2                  117

WILLIAM B. MCGUIRE NUCLEAR                      118
STATION, UNIT 1

WILLIAM B. MCGUIRE NUCLEAR                      119
STATION, UNIT 2

LASALLE COUNTY STATION, UNIT 1                121

LASALLE COUNTY STATION, UNIT 2                121

WATERFORD GENERATING STATION,             122
UNIT 3

SUSQUEHANNA STEAM ELECTRIC                  123
STATION, UNIT 1

SUSQUEHANNA STEAM ELECTRIC                  125
STATION, UNIT 2

ST. LUCIE PLANT, UNIT 2                                  127

WATTS BAR NUCLEAR PLANT, UNIT 1             128

WATTS BAR NUCLEAR PLANT, UNIT 2            129

VIRGIL C. SUMMER NUCLEAR STATION,         130
UNIT 1

UNIV. OF VIRGINIA CAVALIER REACTOR        131

WPPSS NUCLEAR PROJECT, UNIT 2                131

SHEARON HARRIS NUCLEAR POWER             132
PLANT, UNIT 1

LA CROSSE BOILING WATER REACTOR         133

NINE MILE POINT NUCLEAR STATION,            133
UNIT 2

BEAVER VALLEY POWER STATION,                 135
UNIT 2

CATAWBA NUCLEAR STATION, UNIT 1            136

CATAWBA NUCLEAR STATION, UNIT 2            138

GRAND GULF NUCLEAR STATION, UNIT         140
1

GRAND GULF NUCLEAR STATION, UNIT         141
2

MILLSTONE NUCLEAR POWER                         141
STATION, UNIT 3

ALVIN W. VOGTLE NUCLEAR PLANT,               142
UNIT1

ALVIN W. VOGTLE NUCLEAR PLANT,               144
UNIT 2

FLOATING NUCLEAR PLANT                             146

XINIT 2           69
